| ROMAN FILIPRIEWILZ 


inzynier Rady powiatowej w Brzesku 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 9 grudnia 1929 r. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa, gdzie nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione 

zostanie we czwartek dnia 12 b. m. o godzinie 10 rano w kaplicy na ementarzu rakowickim, poczem 

nastąpi eksportacja wprost do grobu rodzinnego, na które-to smutne obrzędy stroskana Żona wraz 
z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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